Ks. JAN CHEŁMECKI 


Dr. św. Teologii, kanonik tytularny, wysłużony profesor Religii przy Gimnazyum św. Amny, 
były poseł do Rady Państwa i na Sejm Krajowy 


przeżywszy lat 71, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 17 listopada 1667 roku 0 godzinie 4 rano. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła XX. Pijarów odbędzie sie d. 19 b. m. t. j. w sobotę 

o godz. 8 rano, gdzie odprawl się NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE, poczem nastąpi odpro- 

wadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, na który toobrzęd w żalu pogrążona 
familia zaprasza Kolegów, Przyjaciół i szanowną Publiczność. 


W drnkarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana Nr. 18. 


